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Image en medicine 


II s'agit d'un homme de 47 ans, consultant pour Tapparition d'une 
masse palpebrale superieure droite depuis 4 mois, sans aucun signe 
fonctionnel associe. Cliniquement, 11 existe une deformation en S de 
la paupiere superieure droite (A), associee a une hypertrophie de la 
glande lacrymale a la palpation. Une TDM orbitaire (B) est realisee, 
suivie d'une exerese complete de la tumeur et completee par une 
analyse anatomo-pathologique objectivant un adenome 
pleomorphe. L'adenome pleomorphe est la plus frequente des 
tumeurs benignes de la glande lacrymale, representant 40% des 
tumeurs epitheliales. Autrefois appele tumeur mixte benigne, il 
represente 3 a 5% des tumeurs de I'orbite et survient le plus 
souvent chez des patients d'age moyen. Sa prise en charge suit un 
protocole dont I'objectif est d'eviter la recidive et la transformation 
maligne. Toute biopsie ou exerese incomplete est contre-indiquee 
en cas de processus de la glande lacrymale vu le risque de recidive 
et surtout de transformation maligne. 



Figure 1: (A) Deformation en 
S de paupiere droite et (B) 
Aspect scan nog raphique 
objectivant un processus au 
depend de la glande lacrymale 
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